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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

TENDER EXTENSION NOTICE 


No. C3/17547 (4)/2013/ MCT. 11th November 2013 . 

Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of the Battery Operated Power Drill Saw Reamer 
Set- 1 No. required for the Orthopaedics Department of 
Medical College, Thiruvananthapuram. 


Tender should be superscribed , Tender Numbers and 
addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. --186/2013 


| Opening date and time of tender - 4 - 12 - 2013 , 
- 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50) is sent by way of Money Order in favour of the 
- Principal, Medical College, Thiruvananthapuram, Kerala 

State, Pin -695 011. Money Order should reach this office 
on or before 21-11-2013. No other forms of remittance will 
be accepted . 

-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഓർത്തോ 
പീഡിക് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് 
പവ്വർ ഡിൽ സോ റീമർ സൈറ്റ് - 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 186 /2013. 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ): 


Original 7 840 . 

Duplicate X 420. 
Last date and time for sale of tender form 
3-12-2013 , 3 p. m. 

Last date and time of receipt of tender 
4-12 -2013 , 2.30 p. m. 


അസ്സൽ ? 840 


ശരിപകർപ്പ് ? 420 


8 . 


Modular Hand-piece should have Forward /Reverse 
& SAFE mode . 


ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 3 -12 - 2013, 3 മണി. 


- ദ ർ ഘാസ് ഫാറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 4- 12- 2013 , 2 .30 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
4 - 12 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫാറം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
വൈകുന്നേരം 3.30 മണി വരെ ലഭ്യമാണ്. തപാൽമാർഗ്ഗം 
ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയോ 
ടൊപ്പം ? 50 അ ധി ക ം ചേർത്ത് ( ത പാൽ ചാർജ്ജ്) 
മണിയോർഡറായി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 21- 11-2013, 3 മണിക്കു മുൻപായി 
ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം. തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യ 
പ്പെടു ന്ന വർ മണിയോർഡർ മുഖാ ന്തി രം മാത്രമേ പണം 
അയയ്ക്കാൻ പാടുള്ളു. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യ 
പ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസവും ദർഘാസ് നമ്പരും 
വ്യക്ത മാ യി രേഖ പ്പെ ടു ത്താ ത്തതും താമ സിച്ചു 
ലഭിക്കുന്നതുമായ മണിയോർഡുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 


The following attachments of specifications 
mentioned should work as standard rotary 
attachments . 
Cannulated Drill Device (With cannulated of 
4 . 1 mm & diameter to accommodate between 
0.8 to 6 .35 mm designed to work at a speed of 
0 - 950 rpm with facility of instant reverse ). 
Reaming Device (With cannulated of 
4 . 1 mm , accommodates reamers designed to work at 
a speed of 0 - 260 rpm with facility of instant 
reverse ). 
Quick coupling drilling attachment with a speed of 
0 - 950 rpm with instant reverse . 
For Battery Operated system : Supply through 
rechargeable batteries , should have facility to 
accept both aseptic & sterilizable batteries and 
accommodate two batteries for charging 
simultaneously. 
Instrument have International Standard Safety 
requirement- CE mark . 
Should have safety certificate from a competent 
authority CE /FDA (US )/STQC CB Certificate/ 
STQC S Certificate or vaild detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the Certificate/ Test report shall be produced along 
with the technical bid . 


10 . 


- 11. 


Specifications for Battery Operated Drill Saw 

Reamer System 


Power Drill - Saw (Battery Operated) 


SPECIFICATIONS : 


1 . 


Power Drive should have modular Hand -piece that 
can connect to various attachments . 


Power Drive should be a robust system to sustain 
all the orthopaedic procedures . 


3. 


All attachment should fit to modular Hand -piece by 
means of quick change mechanism . 


- 1. Should be dedicated Battery Operated Power Saw. 
2 . The Battery operated hand piece should work on 

BLDC (brushless D . C .) Motor for maximum Torque. 
3. Fixed Saw Device - to operate at a speed 

- 0 -14500 cpm, excursion 3 .5° 
- 4. For Battery Operated system : Supply through 

rechargeable batteries , should have facility to 

accept both aseptic and sterilizable batteries. 
| 5. The saw hand piece should be autoclavable . 

Should have safe mode for changing of saw 
blades. 


4 . Modular Hand - piece & Attachments should be 

steam autoclave - able . 


5. 


Power Drive should be a single hand -piece for 
Drilling/Reaming. 


6 . 


7. 


Hand -piece should be of Brush Less DC (BLDC ) 
electric motor to deliver desired torque & reduce 
wear & tear. 


Batteries should be Lithium Ion for maximum 
charge . 


Dual port battery charger indicating the battery 
status. 


7 . Modular Hand -piece should have dual- rotor 

mechanism for effective torque for all procedures. 


9 . 


Should have safety certificate from a competent 
authority CE /FDA (US ) /STQC CB Certificate / 
STQC S Certificate or vaild detailed electrical and 
functional safety test report from ERTL . Copy of 
the Certificate / Test report shall be produced along 
with the technical bid . 
The entire system should come in an Easy to Carry 
suitcase . 


16 . 


10 . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15. Specifications of the items are given in the list. 

Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conform 

to the requirements in the Tender Notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 

who may present at the time. 
18. More details can be had from this office on 

working hours . 
Medical College, 

(Sd .) 
Thiruvananthapuram . 

For Principal. 


11. 


6 saw blades should be supplied along with the 
system . 


TENDER SCHEDULE 


1. 


3. 


6 . 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of all taxes , 
otherwise tender will be rejected without any notice 
and for free delivery at the department concerned . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala - non - judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (One percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 
For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender . 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 
Tenders should bear the signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary . 


TENDER NOTICES 

(1) 
No. C1/22735 (9 )/2013/MCT. 29th October 2013. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the Laboratory Filtration Kit . 
(List attached seperately ) — 1 No . for CPS. Medical College , 
Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed as 
tender numbered and addressed to the Principal, Medical 
College , Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 

Tender No . — 210 /2013 . 
Cost of tender form ( VAT inclusive ) : 

Original 420 . 

Duplicate 210 . 
Last date and time for sale of tender form 
2- 12 -2013, 2. 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
3- 12 -2013, 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 3 - 12 - 2013 , 
3 p . m . 

Tender form can be had from the office of the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram - 11 upto 
3 p . m . on working days . Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( 50 ) is sent by way of 
Money Order in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . 
Money Order should reach this office on or before 
15 - 11 2013 . No other form of remittance will be accepted . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ 
ലബോറട്ടറി ഫിൽട്ടറേഷൻ കിറ്റ് (ഒരെണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
തിന് നിശ്ചിത ഫാറ ത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദ ർ ഘാ സു കൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടു കൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ODWIDOD CAIC33 , 01020MM ) 01300 - 695 011 290 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

Borecom Mmio — 210 / 2013. 


9. 


10. 


11. 


13 . 


| 10. 


Filter Membrane, 33 mm, 0.22um , 
PVDF, 250 /Pkt. 


: 1 Pkt . 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില (ടാക്സസ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ ? 420 . 

ശരിപ്പകർപ്പ് { 210 . 
- ദർഘാസ് ഫാറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 2- 12- 2013, 2 .30 മണി. 


TENDER SCHEDULE 


| 1. 


ദർ ഘാസ് ഫാറം സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 3 - 12- 2013, 2.30 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫാറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
3 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


3, 


6 , 


ഫാറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷ 
കളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപ്രതങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാസം വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ വഴി 
ഫാ റ ങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷ കൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 15 - 11 -2013 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫാറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


The period for which the rates to be in firm — 
One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 
Advance payments conditions will not be 
considered . 
Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 100 Kerala - non judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits . 
Earnest Money Deposits (one percentage ) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders . 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 
Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 
circumstances . 
For Medicines , Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection . 


12 . Laboratory Filtration Kit 


9 . 


Consisting of : 


10 . 


1. 


All Glass Filter Holder, 47mm ,made 
of Borosilicate glass 


: 1 No. 


12 . 


2. Vacuum / Pressure Pump , Oil free 

| portable pump , Pressure up to 4 bar : 1 No. 
3. Filter Membrane , White plain 

membrane suitable for filtering organic 
Solvents, Diameter- 47mm and porosity 
0.2 um and 0 .45um 

: 1 Pkt. each 
4 . Funnel Cover, Silicone 

: 1 No. 
5 . 33mm PVDF Syringe Filter Unit : 1 No . 


13, 


15 , 


: 1 No. 


6 . 
7. 


16. 


0 .2 um Vaccum Trap 
Filter Forceps, SS 316 forceps with 
beveled and unserrated tips 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary . 
The undersigned reserves the right to reject any 
Tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers . 
Specifications of the items are given in the list. 
Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notification . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters. 


: 1 No . 


8. 


Silicone Hose , 1.4M 


- : 1 No. 


9. 


Filter Membrane, 33 mm , 0.45um , 
PVDF, 250 / Pkt. 


: 1 Pkt. 


18. 


More details can be had from this office on 
- working hours. 


- (2 ) 


No. C1/19171(1)/ 2013/ MCT. 12th November 2013. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed are 
invited for the supply of the following Inverted Phase 
Contrast Microscope. ( 1 No.) for Pathology , Medical 
College , Thiruvananthapuram. Tenders should be 
superscribed as tender numbered and addressed to the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011 . Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
7 - 12 - 2013 , 2.30 മണി. 

- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട 
തുക ( 8 50 ) അ ധി ക മാ യി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർ ഘാ സ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ 
യുള്ള എല്ലാ അപേ ക്ഷ കളും നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 

ഫോ റ ത്തോ ടൊപ്പം മുദ പ ത ങ്ങ ളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും 
ഡോക മെന്റു കളോ അ യ യ് ക്കാൻ ആ വ ശ്യ പ്പെ ട്ടു 
കൊ ണ്ടു ള്ളതും മേൽ വി ലാ സം വ്യക്ത മ ല്ലാത്ത തു മാ യ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീ സിൽ 20 - 11 - 2013 - ന് മുൻ പ് കിട്ടി യി രി ക്ക ണം . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച 
തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാ ര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
കൂ ടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ( പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഇ 
ആഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Tender No. - 214 /2013 . 


Cost of tender form ( VAT inclusive) : 

Original - 3 3,150. 

Duplicate ? 1 ,575. 
Last date and time for sale of tender form 
6 -12-2013 , 2.30 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
7-12-2013, 2 .30 p. m. 

Opening date and time of tender — 7 -12 -2013, 
3 p . m . 

Tender forms can be had from the Office of the 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram- 11 upto 
3 p . m . on working days. Tender forms will be sent 
through post if required provided due amount with 
sufficient postage charge ( t 50 ) is sent by way of Money 
Order in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 20 - 11- 2013. 
No other form of remittance will be accepted . 

-- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവ: മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ ഇൻവർട്ടർ ഫേസ് 

കോൺട്രാസ്റ്റ് മെകാ സ്കോപ്പ് - (ഒരെണ്ണം) വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ 
സുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


LED Inverted Microscope for Phase contrast 

Trinocular Inverted microscope with transmitted light 
LED illumination more than 40000 hours service life 
Attachment for Bright field , phase contrast, 
intergrated modulation contrast. 
Trinocular tube with vertical photo TV port 
positioned to the side of the tube with switchable 
light path 100 % vis / 100 % Photo - TV with 45° viewing 
angle . 

EYEPIECE HC PLAN 10X /20FN . 
Long working distance objectives 

Objective 4x /0 .10 
Objective 10x /0.25 PH1 
Objective 20x/ 0.30 PH1 
Objective 40x/0 .65 PH2 
Condenser S40/ 0 . 45 with a working distance of 
40 mm & NA 0.45 . Designed for BF , PH & IMC 
A fixed stage on 3 point support, coaxial double knob 
for coarse and fine focus on both sides, 
Interface for exchangeable observation tube and 
phototubes , 
Condenser holder stepless adjustable , including 
collector, aperture diaphragm and filter holder, 
Illumination ON /OFF switch , 
Universal holding frame, suitable for fixed stages with 
object guide of inverted microscope to fix petri dishes 
with diameters from 24 mm upto 68 mm or to fix slides 
with a length upto 120mm . 
Depending on the diameter and the height of petri 
dishes two movable holding devices are adjusted . 
Outer holder dimensions (LxWxH) in mm: 165x100x5 
Object guide for XY movements 
Upgradable for Fluorescent attachment. 
Dust cover for stand. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 214 / 2013. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ X 3,150. 

ശരിപ്പകർപ്പ് ? 1,575. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 12 - 2013, 2. 30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 7 - 12 - 2013, 2. മണി. 


8. 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 
Tenders Unsealed , Unsigned or submitted without 
superscription as specified are liable to be rejected . 


9. 


Dedicated Scientific HIGH DEFINITION Digital camera 
(5 MP ) 

Stand alone operation without any PC possible 
High definition live image 1920x1080p, 30fps 
JPG images with max.2592x1944 pixel, 5 Mpixels 
MP4 movie clips with max . 1920x1080 
Camera control via computer (PC mode) or via remote 
control RC2 (HD mode ), switchable 
Capture of JPGs or MP4s directly to SD card 
Display of images or playback of movie clips directly 
on high - definition screen , without using a PC 
Display of user defined overlays in the live image 
HDMI cable 2 . 5m , Power Supply 5V , RC2 remote 
control SD Card , software for use with PC or Mac 


Tenders submitted with insufficient Earnest Money 
Deposit will not be entertained . 


11. 


Belated tenders will not be considered under any 
circumstances. 


12 . 


For Me 


For Medicines, Surgicals and Materials , Samples 
should be submitted along with the tender. 
Tenders without samples will not be considered for 
selection. 


Supported operating systems : WinXP /Win7 /Win 8 


etc . 


14. 


Tenders should bear the Signature and full Postal 
address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 
information to the tenderers. 


Image analyzer for basic measurements, annotations & 
micron bar insertion 


Branded PC Configuration : 

13 Or 15 processor, 4 GBRAM , 20 ” HD Monitor, 
Windows 7 /8, Keyboard and Mouse and suitable UPS 


15. 


Specifications of the items are given in the list. 


NOTE : same manufacturer must quote for 
Microscope, camera and Software 


Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification conforms 
to the requirements in the tender notice . 
Tender will be opened in the presence of such of 
the tenderers or his authorized representative who 
may present at the time. They should have valid 
authorization letters. 


TENDER SCHEDULE 


17. 


1. 


The period for which the rates to be in firm 
One year. 
The rates should be inclusive of sales tax and for 
free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


18. 


More details can be had from this office on 
working hours. 


Advance payments conditions will not be 
considered . 


Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


5. 


[No. 04 /2013 -14 /CNA ] 


No. C1/ 1690 /2013 /CNA . 


11th November 2013 . 


6 . 


Tender forms are neither transferable nor the cost 
of it will be refundable under any circumstances. 
Tenders are to be sent with details and illustrated 
pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 
Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in 100 Kerala -non judicial 
stamp paper together with required sum of Earnest 
Money Deposits. 
Earnest Money Deposits (one percentage) of the 
total cost of the articles quoted for can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts drawn 
in favour of the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


Sealed tenders are invited for the purchase of 
“ Public Addressing System ” for Govt. College of Nursing, 
Alappuzha. The tender should be superscribed “ Tender 
No. 04/2013 - 14 /CNA for the Supply of Public Addressing 
System ” and addressed to the Principal, Govt. College of 
Nursing , Alappuzha. The last date fixed for the receipt of 
tender is at 3 p . m . on 11 - 12 - 2013 and opening is at 
4 p . m . on 11 - 12 -2013 . Sale of tenders will be closed on 
10 - 12 - 2013 at 4 p . m . The cost of tender is * 420 and 


Date and time for opening of tender - - 5 - 12- 2013 at 
12 Noon . 


duplicate copy is * 210. The tender form is not 
transferable. Money order will be accepted towards the 
cost of tender form till 3 - 12 -2013. * 50 should be sent 
additionally if needed by post. More details can be had 
from the office of the undersigned on all working days . 


Date upto which rates are to be firm - 28- 2-2014. 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ സപ്ളെ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 

ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


കമ 


ഇനവിവരം 


എണ്ണം 


നമ്പർ 


ആലപ്പുഴ നേഴ്സിംഗ് കോളേ ജി ലേക്ക് “പബ്ലിക് 
അഡ്രസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പർ “04/ 2013 -14/ നേ . കോ ആ . 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, നേഴ്സിംഗ് 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാസത്തിൽ 11- 12 - 2013 വൈകിട്ട് 
3 മണിക്കു മുമ്പായി അയച്ചുതരേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
11- 12- 2013 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ? 420 -ം പകർപ്പിന് ? 210 -ം ആകുന്നു . 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 10 - 12 - 2013, വൈകിട്ട് 
4 മണി. തപാലിൽ അയയ് ക്കു ന്ന തിന് മണിയോർഡർ 
സ്വീക രിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 3 - 12 - 2013. തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ 8 50 കൂടി ചേർത്ത് മണിയോർഡർ 
അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസു കൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ 
വിവ ര ങ്ങൾക്ക് ആഫീസു മായി പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടുക. 


എലിസ വാഷർ 
ബ്ലഡ് ബാഗ്ട്യൂബ്, സിപ്പർ, 

-- കട്ടർ ആന്റ് മാന്വൽ ട്യൂബ് സീലർ 


ടെണ്ടർ അ യ യ ക ക വ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
-- എസ്1 / 15453 / 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

അടങ്കൽ തുക 1 1,55, 000. 


Govt. College of Nursing, 
Alappuzha. 


| ( Sd .) 
Principal. 


നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 458. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


TENDER NOTICE 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 4- 12 - 2013, 5 മണി. 


No. S1/ 15453/2012. 

30th October 2013. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following item to Medical College 
Hospital , Kozhikode . 
SI. Name of Items 

Quantity 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5- 12 -2013 , 
12 മണി. 


- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി-- 28- 2 - 2014 . 


No. 


- 1 


Elisa Washer 


1 No. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തു മായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


Blood Bag Tube Stripper, Cutter 
and Manual Tube Sealer 


2 Nos. 


Office of the Medical College 
Hospital, 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Superintendent. 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S1 / 15453/ 2012 . 


Tender Cost 3 1 ,55, 000 . 
E . M. D . 1 %. 

Price of tender ( in duplicate ) ST Cash only / 
Money order 7 458. 

Date and time of close of sale of tender form 
3- 12 -2013, at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender — 4 - 12 - 2013 at 
5 p . m . 


TENDER NOTICE 
No, S2/6400 /2013 /IMCH . 

| 21st October 2013. 
Sealed tenders are invited for supply of Computer, 
Printer and UPS - 3 Nos. in IMCH Medical College, 
Calicut -8 . List of item can be had from the office of 
undersigned during office hours on any working days . 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Calicut- 8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 11 - 12 - 2013 at 11 a . m . 


in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted. 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded on any circumstances. 

The tenderers should undertake the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable. Cheques, 
postage stamp, draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate Cost 7 1,23,804. 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ ഐ . എം. 
സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നപകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 1,23, 804. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം) : 

ഒറിജിനൽ ? 420. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 210. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 12 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 -12 - 2013, 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
| 21- 10 - 2014. 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവൃത്തിസമ യത്ത് ഈ 
ഓ ഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനോ 
നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Cost of tender form (including Tax): 


Original 


420 . 


- Duplicate X 210 . 


Institute of Maternal and Child Health , 
Government Medical College , 

| (Sd.) 
Kozhikode. 

- Superintendent. 


If sent by post, postage charge ? 50 . 

Closing date and time of tender form — 9 -12 -2013, 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10 -12- 2013 , 5 p . m . 

Date upto which rates are to be firm -- 21- 10 - 2014. 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. The 
undersigned has the right to postpone /cancel the tender 
without further notice . 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശി ശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ 3 കമ്പ്യൂട്ടർ , 
3 പ്രിന്റർ, 3 യു . പി. എസ്. എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതി 
ലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ 
ദർഘാസ് നമ്പർ എഴു തേ ണ്ട തും സൂപ്രണ്ട്, മാത്യ 
ശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 11 -12- 2013 -ാം 
തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക്തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


